Franciszek bezañski 
inżynier wodno-meloracyjny 


przeżywszy lat 82, zasnął w Panu 27 grudnia 1956 r. 


W zmarłym tracimy najdroższego męża, ojca i dziadka 


Pogrzeb odbędzie się dnia 81 bm. o godz. 10 rane na emeniarzu rakowickim, o którym to smutnym 
obrzedzie zawiadamiaja Przyjaciół i Znajomych 


żona, synowie, synowe i wnuki. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


) S odprawione zostanie w środę 2-go stycznia 1957 r. o godzinie 7:* rano w kościele paraf. św. Szczepana. 


RZEMIEŚLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRACY 
STQLARZY i PRACOW. POGRZEBOWYCH 


E Drukarnia Związkowa, Kraków, ul Mikołajska 13 
Zakład Nr1zo. u 


6482 - 31 .12. 1956 - 35 — druk. BJ V kl. 70 g 
Kraków, plac Szczepański 2 — Tel. 555-8" 
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